Dr. MIECZYSŁAW 


MONZATKO 


profesor prawa handlowego Uniwersytetu J. K. 


przeżywszy lat 42, zasnął w Panu dnia 9 maja 1945 roku w Olsztyniu i tam 
został pochowany na cmentarzu miejscowym. 


Uroczyste Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 16 czerwca b. r. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny w Krakowie 
na które zaprasza 


Grono Kolegów i Przyjaciół Zmarłego. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA" 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 14. 
KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 = TEL, 103-% 


